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Zusammenhang von gechlortem Trinkwasser und Blasenkrebs 


Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit hat mit Schreiben vom 
1 6. Februar 1989 die Kleine Anfrage namens der Bundesregierung 
wie folgt beantwortet: 


1. Welche Regionen werden in der Bundesrepublik Deutschland mit 
gechlortem und welche mit ungechlortem Trinkwasser versorgt? 


Eine Unterscheidung von Regionen in der Bundesrepublik 
Deutschland mit gechlortem und ungechlortem Trinkwasser ist 
nicht möghch. ln den mehr als 6 500 Wasserwerken der öffent- 
hchen Wasserversorgung ist der Zusatz von Desinfektionsmitteln 
abhängig von einem zeitlich .oder dauernd gegebenen Desinfek- 
tionserfordemis. 

Ob in solchen Fällen Chlor, Chlordioxid oder UV-Strahlen zur 
Desinfektion verwendet werden, richtet sich nach der Beschaffen- 
heit des zu desinfizierenden Wassers und den vorliegenden ört- 
lichen Erfahrungen. 


2. Wie groß ist der Anteil der Bevölkerung, die mit gechlortem Trink- 
wasser versorgt wird im Vergleich zum Anteil der Bürgerinnen und 
Bürger, die ungechlortes Wasser trinken müssen? 


Bei den Erhebungen nach dem Umweltstatistikgesetz und der 
Trinkwassergütestatistik des Bundesgesundheitsamtes BIBIDAT 
wird der Zusatz von Chlor zum Trinkwasser nicht erfaßt. Deshalb 
sind zuverlässige Angaben über den Anteil der Bevölkerung, der 



Drucksache 1 1 /401 8 


Deutscher Bundestag - 1 1. Wahlperiode 


mit gechlortem oder ungechlortem Trinkwasser versorgt wird, 
nicht zu erhalten. 

Nach einer groben Übersicht erhalten jedoch mindestens 60 Pro- 
zent der Verbraucher nicht desinfiziertes Trinkwasser. Aufgrund 
der Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes über Trihalogen- 
methane im Trinkwasser vom 2. März 1979 [BGesBl. 22 (1979) 
S. 102] haben die Wasserwerke zur Vermeidung einer unnötigen 
Belastung mit Trihalogenmethanen die Verwendung von Chlor 
zur Oxidation eingestellt und auf eine Desinfektion mit Chlor 
verzichtet, sofern dies aus seuchenhygienischen Gründen vertret- 
bar war. 

Weiterhin wurde insbesondere bei der Verwendung von Oberflä- 
chenwasser zur Trüikwassergewinnung durch vorgeschaltete 
Aufbereitungsschritte die Zugabe an Chlor vermindert oder durch 
die Verwendung von Chlordioxid oder die UV-Bestrahlung er- 
setzt. 

Auch in ungünstigen Fällen beträgt der Chlorzusatz und somit 
auch der Gehalt an halogenorganischen Nebenreaktionsproduk- 
ten in der Bundesrepublik Deutschland nur ein Zehntel bis ein 
Hundertstel der in den USA bei der Aufbereitung von Oberflä- 
chenwasser übhchen Zugaben und Gehalte. 


3. Welchen Anteil hat der Blasenkrebs an allen bei uns vorkommenden 
Krebsarten, und wie hat sich das Vorkommen dieser Krebsart in den 
vergangenen 15 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland entwik- 
kelt? 


Erkrankungen an Blasenkrebs machen derzeit nach Daten des 
saarländischen Krebsregisters bei Männern etwa 7 Prozent, bei 
Frauen etwa 2,5 Prozent aller dort auftretenden Krebserkrankun- 
gen aus. Rund 3,5 Prozent aller Krebs sterbefälle von Männern und 
1,3 Prozent der Krebssterbefälle bei Frauen sind auf Krebserkran- 
kungen der Harnblase zurückzuführen. Seit Anfang der 70er 
Jahre haben sich die alters standardisierten Erkrankungsraten der 
Frauen an Blasenkrebs mehr als verdoppelt, die der Männer um 
mehr als 50 Prozent zugenommen. Im selben Zeitraum nahm in 
den jüngeren Altersgruppen die Sterberate der Männer und 
Frauen an Blasenkrebs geringfügig ab. In den Altersgruppen über 
75 Jahre ist ein leichter Anstieg der Sterberaten festzustellen. Der 
deuthche Anstieg der Erkrankungsraten bei nahezu unveränder- 
ter Mortalität erklärt sich daraus, daß früher nicht eindeutig als 
bösartig angesehene Veränderungen des Blasenepithels heute als 
Krebserkrankungen aufgefaßt werden und somit häufiger zur 
Diagnose gelangen. 


4. Kommt Blasenkrebs in den Regionen, die mit gechlortem Trink- 
wasser versorgt werden, häufiger vor als in denen, die mit unge- 
chlortem Trinkwasser versorgt werden? 
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Im Laufe der 70er Jahre wurde in den USA eine Vielzahl von 
Studien über den Zusammenhang von Krebssterblichkeit und der 
Art der Wasserversorgung am Sterbeort durchgeführt. 

Im Rahmen dieser Studien war es nicht möglich, die relevanten 
Risikofaktoren, wie Zigarettenrauchen und berufliche Exposition, 
angemessen zu berücksichtigen. Deshalb lassen sich aus diesen 
Studien keine gesicherten Rückschlüsse auf ein erhöhtes Erkran- 
kungsrisiko an Blasenkrebs ableiten. In der Bundesrepublik 
Deutschland können derartige Untersuchungen nicht durchge- 
führt werden, da eine Abgrenzung von Gebieten mit gechlortem 
und ungechlortem Trinkwasser nicht möglich ist (s. Frage 1). 


5. Wie beurteilt die Bundesregierung die Ergebnisse des Krebsfor- 
schungszentrums Bethesda/New York, wonach ein Zusammenhang 
zwischen dem Konsum gechlorten Trinkwassers und dem Risiko, an 
Blasenkrebs zu erkranken, besteht? 


Die angesprochene Studie: Bladder Cancer, Drinking Water 
Source and Tap Water Consumption: A Case-Control Study von K. 
P. Cantor kommt zu dem Schluß, daß nach 40jährigem Genuß von 
täglich mehr als 1,4 Litern gechlortem Trinkwasser aus Oberflä- 
chenwasser sich das Risiko einer Blasenkrebserkrankung bei 
Männern um 20 Prozent und bei Frauen um 120 Prozent erhöht, 
im Vergleich zu Konsumenten von nicht gechlortem Trinkwasser 
aus Grundwasser. Die Zahl der Fälle und Kontrollen, die mit 
Trinkwasser, gewonnen aus gechlortem Grundwasser, versorgt 
wurden, reicht in dieser Studie jedoch nicht aus, um den oben 
beschriebenen Zusammenhang eindeutig auf die Chlorung zu- 
rückzuführen. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, daß an- 
dere Kontaminationen des Oberflächenwassers für diese Risiko- 
erhöhung mitverantwortlich waren. 

Da die Studie primär zur Aufklärung eines möglichen Zusammen- 
hangs von Blasenkrebs und Saccharinkonsum angelegt war und 
die Fragestellung nach der Wasserqualität erst nachträglich ein- 
geführt wurde, weist die Untersuchung diesbezüglich methodi- 
sche Mängel auf, z. B. liegen keine Angaben über die eingesetz- 
ten Chlormengen vor. 

Nach Auffassung des Bundesgesundheitsamtes besteht in den 
USA eine mögliche Risikoerhöhung, bei lebenslangem Genuß von 
gechlortem Trinkwasser aus Oberflächengewässern an Blasen- 
krebs zu erkranken. 


6. Welche Schlußfolgerungen zieht die Bundesregierung aus diesem 
Forschungsergebnis, insbesondere im Hinbhck auf eine präventive 
Gesundheitspoütik? 


Aufgrund der deuthch unterschiedhchen Praxis in der Anwen- 
dung von Chlor zur Desinfektion des Trinkwassers in den USA 
und in der Bundesrepublik Deutschland lassen sich die Ergeb- 
nisse in der Studie (s. Antwort zu Frage 5) nicht auf die Verhält- 
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nisse in der Bundesrepublik Deutschland übertragen. Nach Auf- 
fassung des Bundesgesundheitsamtes ist bei der in der Bundes- 
republik Deutschland durchgeführten Art der Trinkwasserchlorie- 
rung nicht mit einem Auftreten einer erhöhten Erkrankungsrate 
an Blasenkrebs zu rechnen. 

Es ist das Ziel der Bundesregierung, aus Vorsorgegründen einen 
weitgehenden Verzicht auf Chlor als Zusatzstoff zu erreichen. So 
werden z. B. vom Bundesministerium für Forschung und Techno- 
logie umfangreiche Forschungsvorhaben zur Desinfektion mit 
UV-Strahlen gefördert. Darüber hinaus sind weitere Anstrengun- 
gen zum Schutz von Grundwasservorkommen und Oberflächen- 
gewässern notwendig. Dazu gehört die verstärkte Ausweisung 
von Wasserschutzgebieten und die Vermeidung der Einleitung 
von halogenorganischen Verbindungen in die Gewässer. 
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